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♦増設可能な親機は 
(防12ページ） 

♦増設子機を使用ずるには、 
お使いの親機への登録（増設） 
び必要でず。 

(陪12〜]已ページ） 


取扱説明書 

増設モ機 

品番 KX-FKN512 



鎮 

Ni-MH 


ニッケル水素電池のリサイクルに 
ご協力ください。 


このたびは、増設子機をお買い上げいたださ、まことにありがとラございました。 


■ この取扱説明書およびお使いの親機の取扱説明書をよくお読みのラえ、正し< 
お使いください。 

保証書 特に r 安全上のご注意」（陪4〜巨ぺージ）は、ご使用前に必ずお読みいただき、 

別添付 を全にお使いください。 

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。 
■ 保証書は、 r お買い上げ日 • 販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け 
取0 ください。 
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圍準備 

H ♦モ機を親機に登録する-14 
I ♦子機を準備する--16 
■ ♦テ機に名前をつける-…17 

電話 

♦電言舌をかける/受ける … 18 

•同じ巧手にをう一度かける . 19 

•電話を切らずにかけ直ず . 19 

•電話帳でかける . 19 

•テ機を取らずにかける . 19 

♦通話中の機能 …… … 吕〇 

•受話音の大ささを変える . 吕〇 

•巧手の声の音質を変える . 20 

•自分の声を低く変える . 20 

•自分の声を高く変える . 20 

•巧手に待ってもらう . 20 

•キヤッチホンを受ける . 吕〇 

• 通話を録音ずる . 21 

•テレビの音量を変える . 21 

♦ メッセージを流して通話を拒否する……2吕 
♦内線電話をかける/受ける …^3 

参電話をまわす . 吕4 

電話帳 

♦電話帳に登録する……2日 
•電言舌帳を転送する . 28 

ファクスをまける ^30 


留守番電話を使ラ 


30 


かけてさた巧手の電話番号びわかる 
ナンパー•デイスプレイヴービス 31 

•着信メモ U —（履歴）を見る•使う……31 
•巧手によって呼出音を変える………31 
(着信鳴0分け） 

テレビ U モコンをほラ ^吕 

音の 設定^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ 34 

* 巧手の声の音質を変える . 34 

(ボイスセレクト） 

•自分の声を低く変える . 34 

(ボイスチェンジ） 

•自分の声を高く変える . 3已 

(ファニーボイス） 

•音の大きさを変える . 3已 

(呼出音量/受話音量/スピーカー音量） 

•呼出音を変える . 36 

キ—□ックをほラ… 3己 

機能一質^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ 37 

文字入力のしかた ^3 8 

化要なとを 

参お手入れ … … ……40 

♦仕様……… 40 

参電ミ也八’ックを交換する …… 41 

参保言正とアフターヴービス …4吕 

•別売品 裏表紙 


次の項目については、親機の取扱説明書を 
参照してください。 

-困ったとさ 


増設した親機によって、利用できない機能びあります。（陪12ぺージ） 

この取扱説明書で説明している親機の操作やディスプレイ表おは、 KX - PW 60 已 DL / 
KX - PW 60 已 DW のをのでず。 

増設ずる親機によっては操作やディスプレイ表示び異なる場合びありまず。 

親機の取扱説明書と合わせて、よ<お読み< ださい。 


電話帳ファクス 


留守番電話電話サ—ビス 


お好み設定 


必要なとさ 


確認と準備 
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本化と付属品 

不備な点びございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。 
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まを上のごを意 ( 必ずお守りください) 


お使いになる人や他の人へのち害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただ 
くことを、次のよラに説明しています。 


■ 表示内容を無視して誤つた使い方をしたときに生じるを害 
や損害の程度を、巧の表示で区分し、説明していまず。 


A 危険 

この表示の欄は、「死 t または重傷 
などを負ラを険び切迫して生じる 
ことび想定される」内容でず。 

A 警告 

この表示の欄は、「死 t または重傷 
などを負ラ可能性び想定される」 
内容でず。 

/V * 主 - r*r 

この表示の欄は、「傷害を負ラ可能性 

/へ江忌 

または物的損害のみび発生ずる 
可能性び想定される」内容でず。 


■ お守りいただく内容の種類を、 
次の給表示で区分し、説明 
していまず。 

(下記は絵表示の一例でず。） 


0 このよつな絵表术は、 
してはいけない「禁山 
内容でず。 



しのよつな絵表术は、 
必ず実行していただく 
「強制」内容でず。 


gL 筒埃} 


< 電おパックについて 〉 

■分解•改造しない 

あちれ-発熱-破裂の原因に 
な0まず。 

分解禁止 

■ 指定の電池パック拟外は使用 
しない 

0 あちれ-発熱-破裂の原因に 
なります。 

禁止 

■付属の電池パックを、この機器 
外に使用しない 

0 あちれ-発熱-破裂の原因に 
なります。 

禁止 


■ 専用の充電台と AC アダプター 
を使用して指定の電池/いクを 
充電ずる 

〇 あちれ-発熱-破裂の原因に 
なりまず。 


■义の中に捨てたり加熱しない 

0 あちれ-発熱-破裂の原因に 
なりまず。 

禁止 

■® ©端子を金属などに接触 
させない 

0 液をれ-発熱-破裂の原因に 
なりまず。 

禁止 

■液もれしたとき、"液"に触れたり、 
目に入れない 

fV >目に入ると、失明の原因になり 
禁止 

♦目に入ったら、こずらず、ずぐにきれいな 
水で洗ったあと、直ちに医師のミ台療を 
受けて < ださい。 

■ネックレス、ヘアピンなどと一緒 
に持ち運んだり、保管しない 

0 液をれ-発熱-破裂の原因に 
なりまず。 

禁止 
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(続く） 


A 警告 


I 分解•修理•改造しない 


火災-感電の原因になりまず。 


分解禁止 

♦修理は販売店へご相談ください。 

■ AC アダプターは根元まで確実 
に差し込む 


〇 


差し込みび不完全でずと感電や 
発熱による火災の原因にな0 
まず。 

H 言んだ AC アダプター •ゆるんだコンセン 
卜は使用しないで < ださい。 


■ AC アダプター-コードを破損 
ずるよラなことはしない 

^傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけ 
たり、無理に曲げたり、ねじったり、弓 I っ張っ 
^た0、重い物を載せた0、束ねた0しない。 


0 


傷んだまま使用ずると、感電- 
ショート，义災の原因にな0まず。 


禁止 

♦修理は販売店にご相談ください。 


■めれた 手で、 AC アダプターの 
抜を差しはしない 


(§) 

めれ手禁止 


感電の原因にな0まず。 


■煙•異臭•異音が出たり、落下. 
破損したとさは AC アダプター 
を抜く 


运 


そのまま使用ずると、火災や 
感電の原因にな0まず。 


電源プラグ 
を抜< 

♦使用を中止し、販売店へご相談ください。 

■ AC アダプターのほこりなどは 
定期的にとる 


〇 


プラグにほこりなどびたまると、 
湿気などで絶縁不良とな0、 
乂災の原因にな0まず。 

>AC アダプターを 抜さ、乾いた巧でふいて 
<ださい。 


■コンセントや配線器具の定格を 
超える使いかたや、 AC 1 00 V 



たこ足配線などで定格を超えると、発熱によ 
る火災の原因にな0まず。 


■ 雷が鳴った5 AC アダプターに 
触れない 


接触禁止 


感電の原因になりまず。 



安全上のごま意 


己 

















をを上のごを意 必ずお守りください）（続さ) 


0^警告) 


■機器内部に金属物を入れたり、 
水をかけたり、め！5したりしない 

火災-感電の原因にな0まず。 

禁止 

♦めらした場合は、 AC アダプターを抜いて 
販売店へご相談ください。 


■自動ドア、义災報知器などの自動 
制御機器の近くで設置や使用を 
しない 


0 本機からの電波び自動制御機器に 
影響を及ぼずことびあ0、誤動作 
による事故の原因になりまず。 


禁止 


■ 医用電気機器の近くでの設置や 
使用をしない（手術室、集中治療室、 
CCU * などには持ち込まない） 

0 本機からの電波び医用電気機器に 
影響を及ぼずことびあ0、誤動作 
による事故の原因になりまず。 

禁止 

*ccu とは、冠状動脈疾患監視病室の略称 


■ 石、臓 ペースメーカーの 装着部位 
か！5 22 cm m 上離ず 


〇 電波により、ぺースメーカーの作動 
に影響を与える場合びありまず。 


です。 


( A 迂局 


■湿気や湯気•油煙•ほこりの 
をい場所では使用しない 

0 火災 .感電の原因になることびあ 
りまず。 

禁止 


■ 水平でない場所や振動の激しい 
場所では使用しない 

0 落下により破損•けびの原因に 
なることびありまず。 

禁止 


■壁掛けにずるときは、落下しないようにしっかりと取り付ける 

落下により、破損やけびの願になることびあります。 

♦石青ボード 、 ALC (軽量気泡コンク U - 卜）、コンク U - トブ□ック、厚さ] 8 mm 政下の 
ベニヤ板など、強度の弱い壁は避け、指定の方法で取り付ける。 


巨 






















巧用上のお願い 


(続く） 


こんなところには設置しない 

• ピアノなどの上。 

(キズや、熱によるひびわれ、変色の原因） 

♦义気•熱器具の近く。 

(変形や故障の原因） 

♦テレビ•電子レンジ ’ A ‘ソコンのおく。 

(電波干渉による誤動作の原因） 

• 夏期の締め切つた車内•直射日光のあたるところ • を暖房機のおく。 

(3 已 ° C じ(上、已 ° C 政下は誤動作 • 変形 • 故障の原因） 

♦温度変化び激しいところ。 

(結露による誤動作の原因） 

C お知5せ） 

♦寒い場所から急に暖かい場所に移動させたとさは、しばらく放置してから接続、使巧して 
<ださい。 


重要なものはメモして保管 

♦登録した電話帳（腐=2日ページ） 

( お知らせ） 

♦使用誤り、静電気、電波の干渉、使用中に電源び切れたとさなど記憶内容び変化 • 消失ずる 
場合びありまず。 

(発生した損害について、当社び責任を負えない場合びありまず） 


安全上のご注意/使用上のお願い 

、 \ 、 ノ 
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巧用上のお願い (続き) 


電波を使ラ機器か5離ず 


電波の干渉による、悪影響を予防するため、なの機器からは親機•子機とち約3 上離して 

<ださい。 


♦電モレンジ 

• 無線 LAN 機器（ルーター • AV 機器 • 防犯機器など） 

参ワイヤレス AV 機器（テレビ•ステレオ•パソコンなど) 
その他、下記の機器を影響び出る場合びありまず。 


(例：無線ルーターの設置) 
離して置けないとさは、 
上下に置<と影響を軽減 
でさることびありまず。 


• ゲーム 機のワイヤレスコント□— ラー 

♦万弓 I さ防止システム（書店や CD シヨツプなど） 

• アマチュア無線局 
• 工場や倉庫などの物流管理システム 
• 鉄道車両や累急車両の識別システム 
•マイク□波ミ台療器 

•その他、 Bluetooth ® 対応機器や 無線ルーター 

V に S (道路交通情報通信システム)など 



子機の傍受について 

本機はモ機での通話にデジタル信号を 
利用した傍受されに < い商品でずび、 
電波を使ラため、第=者び故意に 
傍受ずるケースち考えられまず。 


約100 m 内 

(間に障害物びない場合) 


補聴器の種類によってはモ機で 
通話中に雑音び入る場合びあ0まず。 


子機の置を場所は… 

♦距離び離れていた0、次のよラな障害物などびあると、電波び弱<な0、通話びとぎれた0、 
モ機に「圍外」と表示して使えないことびありまず。 

•金属製のドアや雨戸。 

•アル S はく入りの断熱材び入った壁。 

•コンク U —卜やトタン製の壁。 

• 親機と別の階や家屋で使ラとき。 

• 壁を何枚ちへだてたところ。 
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電波について 


• 本機は、 2.4 〜2.483已 GHz の全帯域を使用ずる無線設備です 2.4FH8 

移動体識別装置の帯域び回避不可能で、変調方式は 「 FH - SS 方式」、与干渉距離は I 「「 T ] I 
80 m でず。本機には、それをおずち記のマークび貼付されていまず。 

• 本機の使用周波数に関わるご注意 

本機の使用周波数帯では、電モレンジなどの産業 • 科学 • 医療用機器のほか、工場の製造ラインなど 
で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要ずる無線局）および特定ル電力無線局（免許 
を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要ずる無線局）び運用されていまず。 

1 . 本機を使用ずる前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定ル電力無線局び運用されて 
いないことを確認してください。 

2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に巧して有害な電波干渉の事例び発生した場合には、 
親機の AC アダプターまたは電源プラグを抜いて、お客様ご相談センター（腐=42ページ）に 
ご連絡いたださ、混信回避の ための 処置など（例えば、 ノ （ーティ シヨ ンの設置など）について 

ご相談 < ださい。 

3. その他、本機から移動体識別用の特定ル電力無線局に巧して有害な電波干渉の事例び発生した 
場合など、何かお困りのことび起きたときは、お客様 ご 相談センター (防 42ぺージ）へお問い 
合わせください。 


その他 


• 分解 • 改造ずることは法律で禁じられていまず。（故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼 
<ださい） 


本機を廃棄 • 譲渡 • 返却ずるとを(出荷時設定) 


• お客様固有の情報の流出による、不測の損害などを回避ずるために、記憶した情報（登録した内容 
など）を消去して<ださい。 


ろ出 i 認まへ民ず」♦ろ♦ろ岭ろ . ►〇 


モ機増設 


初期化中 


再起動び 

出荷時へ戻す 




必要です 

テ比"リモ]ン 




[ F 1] 押す 



使用上のお願い 


9 



















各 gj のなまえとはた s を 


A ♦機能を登録ずる•使ラ。 
U ♦電話帳を修正ずる。 


F2 

〇 


♦留守セツトずる。 

(陪30ページ） 

• 構内交換機に接続 
しているとさに、 
ポーズ（ダイヤルの 
待ち時間）を入れる。 
• 文字の種類を変える。 
(陪38ページ） 


お知5せ 


• 「機能」「留守」などの表示は、 
操作手順によって変わり 
9 〇 


液晶ディスプレイ 

(防がージ） 


受話 □ 


電話をかける•受ける。 
(陪18ぺージ） 


♦通話中に待ってちらラ。 

(防20ページ） 

• ナンパー•ディスプレイで着信 
したホ目手を見る。(防31ぺージ) 

乂 （スター)ボタン 

• ダイヤル回線でプッシュホン 
サービスを使ラ。（トーンボタン) 
(防18ページ） 

♦キャッチホンを受ける。 

(防20ページ） 



マルチフアンクシヨンキー 

• 本書では、キーの巧しかたを 
下記のよラに表していまず。 

@ちを巧ず 

© 上または下を巧ず 


ま字に変換ずる ( B 穿3日ぺージ） 
音量を大さくずる （ c ®=3 已ページ） 


再ダイヤルずる 
(防]日ページ） 
前の用件を聞く 
(防30ページ） 


な 


電話帳を使ラ 
(陪 19. 2日ページ) 
次の用件を聞< 
(陽30ぺージ） 


送話 □ 

話ずとさ、 

手でふさびない。 


まきに変換ずる（陪39ぺージ） 
音量をルさくずる （ c ®=3 已ページ） 

• 通話を終了ずる。 

操作を途中でやめる。 

親機 • 別のモ機を呼び出ず。 

(陪23.24ぺージ） 

間違えた文字 • 数字を消ず。 

# (シャープ）ボタン 

• キー□ックを使う。（陪3日ぺージ） 

• モ機を置いたまま通話ずる。 

(防]日ページ） 

自分の声を変える。（陪34ぺージ） 
通話中に、自分の声び巧手に 
聞こえないようにずる。にュート） 
(陪]日. 34ぺージ） 


凡巧口 



(金属部分） 


スピーカー 


アンテナ部 


呼出音•スピーカー 
ホン使用時に 
相手の声び 
聞こえる。 



充電端モ 


テレビリモコン送信部 

テレビ消音ボタン 

♦テレビの音を消ず。 
(陪33ページ） 


テレビの音量を大さくずる。 
叫 （ c ®=33 ぺージ） 

テレビの音量をノ」'■さくする。 
(陪33ページ） 

電池カバー ' - 

• 電池を入れたり、交換ずるとさに開ける。 

(陪16.41ぺ—ジ） 
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液晶ディスプレイ 


電池残量 

晒 



親機か日の電波び届かず、 ^ 

通話びでさないとさ 

日付-時刻（増設した親機によっては、 
表示でさません腐=12ページ） 


r 

モ機の内線番号や、 
登録した名前 
(陪] 7 ページ） 


キー□ックを設定 
しているとさ 
(防 3 日ぺージ） 


アンテナレベル 
( c 穿下記） 

■ 10時間充電したあとの使用時間のめやす 

(使用環境温度び20でのとき） 

♦連続通話時間：約 7 時間 


液晶ディスプレイは、説明のためずベて表示していまず。（実際の表示とは異な0まず) 


別売品の「壁掛け用木ねじ•ワッシャー」 （ B ぷ裏表紙）で充電台を壁掛けでさまず。 



木ねじ\ 

2.5 

〜 3 mm 

ワッシャー- 


壁(柱) 
tm > 


①充電台の巧を木ねじ 
に掛ける。 


凡巧口 


◎充電台をち斜めに 
巧し下げ、 

しっかり固定ずる。 


約 23 mm 
- ►@ 11 ^ 


-子機] 

10月1日1日: 45- 

一 固圏外 ffll 

媽爾て||屬^ 


• スピーカーホンで通話したり、電波状態び 
悪い所で使ラ場合 
♦> 連続通話時間は短< な0まず。 

待受時間：約1已〇時間 
• 充電台に置かずに一度を通話しないとさ。 
• 「圍外」表示中は短くなりまず。 


待受時 

通話中 

i 1 

-i 1- (点滅） 

「充電してください」 

4 秒ごとに「ピピッ」 

と表示 

と警告音び鳴る 


■アンテナレベル 

モ機び受けている電波の強さの目安を表おしまず。 


すぐに充電び必要でず。 


圍外のとさ i 

弱い 



強い 

圏外 


了 

で 

て 1 

て || 


親機からの電波び 
届いていません。 
親機に近づいて 
<ださい。 


ぐ 


この範囲で 
ご使用ください 




お知5せ 


• 親機とモ機の間に障害物などびあると、近くてち電波び弱くなりまず。 （ B ぞ8ページ） 

• 電波び強い状態でち、他の機器との電波干渉により電話の声び途切れることびあります。 （ B 穿8ページ） 


巧電台を壁けま）に掛けるとさ 




登^ 

ro 

CO 

3 

3 


し 



壁掛寸法のめやす 



さ部のなまえとはた5さ 




















































































増設可能な巧機と利用でをない機能 


増設可能な親機（品番） [ 利用でをない機能 


増設でさる親機は追加になることびあります。 
♦パーソナルファクス 

KX-PVV 已 03DL 待見機 KX-PW 已 03) 


KX-PW 已 03DW 
KX-PW 已 03UD 
KX-PW 已〇已 DL 
KX-PW 已〇已 DVV 
KX-PW 已 ] 3DL 
KX-PW 已 ] 3DW 
KX-PW603DB 
KX-PW603DL 
KX-PW603DW 
KX-PW603UD 
KX-PW60 已 DL 
KX-PW 白〇已 DVV 
• コードレス 電話機 
VE-GP02DL 
VE-GP02DW 
VE-GP03DL 
VE-GP03DW 
VE-GP03UD 
VE-GP0 已 DB 
VE-GP0 已 DL 
VE-GP0 已 DW 
VE-GP10DL 
VE-GP10DW 
VE-GP30DL 
VE-GP30DW 
VE-GP 已 0DL 
VE-GP 已 0DW 
VE-SV06DL 
VE-SV06DW 


翩機 KX-PW 已 03) 
翩機 KX-PW 已 03) 
翩機 KX-PW 已〇已 ) 
翩機 KX-PW 已〇已 ) 
翩機 KX-PW513) 
翩機 KX-PW513) 
襯機 KX-PW 曰 03) 
翩機 KX-PW 白 03) 
翩機 KX-PW 白 03) 
翩機 KX-PW 曰 03) 
翩機 KX-PW 曰〇已 ) 
翩機 KX-PW60 已 ) 

翩機 VE-GP02) 
翩機 VE-GP02) 
翩機 VE-GTO3) 
翩機 VE-GP03) 
翩機 VE-GP03) 
翩機 VE-GP □ 已） 
翩機 VE-GP □ 已） 
翩機 VE-GPO 已） 
翩機 VE-GP10) 
翩機 VE-GP10) 
翩機 VE-GP30) 
翩機 VE-GP30) 
翩機 VE-GP 已 0) 
翩機 VE-GP 已の 
翩機 VE-SV06) 
翩機 VE-SV0 日） 
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増設した親機によって、利用でさない機能びあります。 


\親機 0 
。□番 

機能 \ 

パーソナルファクス 

KX-PW503 

KX-PW 己 0 己 
KX-PW513 
KX-PW603 

KX-PW60 己 

曰付•時刻表示 

(陪 11 ぺージ) 

X 

X 

〇 

内線呼出の 
を前表示 

(陪 17 ぺ-ジ) 

〇 

〇 

〇 

5 ュート 

(陪 19 ぺージ) 

〇 

〇 

〇 

ボイスチェンジ 

(陪 34 ぺ-ジ) 

〇 

〇 

〇 

ファニー ボイス 

(陪 3 日ぺ-ジ) 

〇 

〇 

〇 

通話録音 

(陪 2] ぺージ) 

X 

X 

〇 

通話拒否 

(陪茲ぺ-ジ) 

X 

X 

〇 

親機への 
電話帳転送 

(陪 28 ぺ-ジ) 

〇 

〇 

〇 

子機間の 
電話帳転送 

(陪 28 ぺ-ジ) 

X 

X 

X 

内線電話の 
音声 D 乎出 

(陪 23 ぺ-ジ) 

X 

X 

〇 

簡単取り次ぎ 

(陪巧ぺ-ジ) 

〇 

X 

X 

ファクス受信 

(陪 3 日ぺ-ジ) 

〇 

〇 

〇 

用件再生中の 
聞き直し 

(陪 30 ぺ-ジ) 

X 

X 

X 

親機と子機間 
の内線電話 

(陪 23 ぺ-ジ) 

〇 

〇 

〇 
























\親機の 

口口き 

機能 \ 

コードレス電話機 

VE-GP02 

VE-GP03 
VE-GP0 己 

VE-GP10 

VE-GP30 

VE-GP 已〇 

VE-SV06 

日付•時刻表示 

(陪 11 ぺージ) 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

内線呼出の 
名前表示 

(陪 17 ぺ-ジ) 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

5 ュート 

(陪 19 ぺージ) 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ボイスチェンジ 

(陪 34 ぺ-ジ) 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ファニーボイス 

(陪 3 日ぺ—ジ) 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

通話録音 

(陪 2] ぺージ) 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

通話拒否 

(陪 22 ぺ-ジ) 

X 

X 

X 

X 

〇 

X 

親機への 
電話帳お送 

(陪 28 ぺ—ジ) 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

モ機間の 
電話帳お送 

(陪 28 ぺ-ジ) 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

内線電話の 
音声 D 乎出 

(陪 23 ぺ-ジ) 

X 

X 

X 

〇 

〇 

X 

簡単取り次ぎ 

(陪巧ぺ-ジ) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ファクス受信 

(陪 3 日ぺ-ジ) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

用件再生中の 
聞き直し 

(陪 30 ぺージ) 

X 

X 

〇 

X 

X 

〇 

親機とモ機間 
の内線電話 

(陪 23 ぺ-ジ) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

























♦登録の前にモ機（本機）を 
]已分間充電してください。 
(陪1日ページ） 

♦テ機のディスプレイ中の電池 
残量表示び <つのときは、をう 
一度]已分間充電してください。 
• 複数のモ機を登録ずるときは、 

1台ごとに親機とモ機の登録 
操作を行ってください。 


Q 

0 

0 


の 


を 

め 

を 

狡 

の 

霞 


© 

© 



ストップ 
( KX - PW 60 已 DL ) 


夕 


◎ ◎ 


内線機能 
文字切替 



ミ夫定 


子機を親機に登録ずる 


登録ずる（増設) 


親機で 

子機を 
登録する 


I 親機 • モ機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。 

I KX-PW 巨〇已 DL / DW の場合 

r 増設 J を 増設する子機の 

還ぶ 番号を表示から選ぶ 

一© ►©〜© 


の®®一 


巧す 


巧す 



押ず 


巧ず 


巧ず 


テ機減設/増設 

減設二] 

[決定]巧ず 

増設= 2 


増設番号 

し234已引巧ず 


■その他の親機の場合 

親機の取扱説明書をお読みください。 


• 空いている番号のみ表示。 


親機の操作後、2分 LU 内にモ機を操作してください。 

r 子機増設」を選ぶ 


新しい 
子機で 

登録する 


F 1 

〇| 

巧す 


资- 

巧す 
モ機増設 


F 1 

C3' 


F 1 

〇 


巧す 巧ず 


完了すると 
下記表示び出る 

登録しました 
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■ 親機のディスプレイに r 電話機]- ドを接続してくた'’如」 び表示されたとさ 
(が）（電話機は阳又消』ボタン）を巧して表示を消してください。 

■子機のディスプレイに r 登録失敗」び表示されたとを 
最初からやり直してください。 

■親機のディスプレイに r 増設て''きません」 び表示されたとさ 

巧した内線番号にずでにモ機び登録されていまず。@)(電話機は阳が削ボタン）を巧し、 

最初からやり直し、別の内線番号を巧してください。 

■親機のディスプレイに「フ’□ロ ルI ラ-」び表示されたとさ 

ら马 (電話機は阳が削ボタン）を巧し、最初からやり直してください。 

■親機の操作を間違えたとき (電話機は阳が削ボタン）を巧し、最初からやり直してください。 
■ 子機の操作を間違えたとき で）を巧し、モ機の操作の最初からやり直してください。 


® B ® © 0 一 

()Q Q © ® 〔 H 

?iDIO s® 動邸。」 




















































登録を確認ずる 


親機で 

モ機を 
呼び出す 


圓 KX - PW 巨〇已 DL / DW の場合 

〈例：内線番号3にモ機を増設した場合〉 


^ 巧線 

ジ^*取る^ 

巧ず 


©' 


呼出音が 
鳴ることを 
確認ずる 


ジ^戻す 


内線番号 


[123... 

..] 巧ず 


巧ず 

♦モ機3び呼び出される。 


■その他の親機の場合 

親機の取扱説明書をお読み< ださい。 


r お知5せ ） 

■子機を呼び出すことびでをなかったとさや、子機の内線番号を変更したいとさ 

「登録を解除ずる（減設)」の操作を行ったあと、再度、電話機コードを抜き、 r 登録ずる（増設)」 
( C 暑左ページ）の操作を行って<ださい。 


登録を解除ずる（減設） 



IKX - PW 己〇已 DL / DW の場合 


麵今®の®©今 

巧す 巧す 



巧ず 


「減設」 
を選ぶ 

の圓 

巧ず 


使わなくなる子機の 
番号を表示か5選ぶ 

佩〜©^^^@ 


巧ず 


巧す 


減設=1 


減設ま号 

増設= 2 


[123...] 巧ず 


♦ 登録されている 
番号のみ表お。 

• モ機側の設定は不要。 

• 使用をやめたモ機は電池パックを外ず。（誤動作の原因） 

■ その他の親機の場合 

親機の取扱説明書をお読み < ださい。 


■ 親機のデイスプレイに r 減設 r きません」び表示されたとさ 

巧した内線番号にはモ機び登録されていません。@ (電話機は阳 X 消』ボタン）を巧し、最初から 
やり直してください。 



モ機を親機に登録する 
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子機を準備ずる 



親機に登録（増設）されていないため、そのままでは使用でさません。 

14 -1已ページを参照のラえ、登録と確認の操作を行ってください。 

• 充電端テびちれたとさはふく。 （ C 穿40ページ） 

•] 週間じ(上、モ機を充電台から外したり、 AC アダプターを抜くときは、電池パックを外ず。 
(電池パックの性能維持と電池消耗を防ぐため）次に使うときは充電ずる。 
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巧す 巧す 


(半角8文字まで） 

参修正のしかたは（陪38ページ) 


F 1 

〇| 

巧す 


r 子機の名前」を選ぶ 


F 1 F 1 



巧す 


巧ず 巧ず 


名前を入力する 

ののの 
.のの© ■ 

ののの 
のの 
巧す 


F 1 

巧ず 


テレピリモ]ン 


名前？ 

モ機の名前 


恵子 ■ 

クイック通話 




(全角日又字/半角] 2又字まで） 

• 文字入力 • 漢字変換のしかたは 
(防38ページ） 


フリガナを確認する 

間違っていれば 
修正ずる 


子機にち前をつける 


お好みで登録しておくと便利でず。 


F 1 


〇 

ののの 
ののの 
ののの 
のの度) 


切 


子機のデイスプレイに名前を表示しまず。 


度モ 


子機の 
名前を 
登録する 


厂お知5せ^ 

• 内線電話をかけると受ける側の親機やモ機のディスプレイに名前を表おしまず。 

(増設した親機によっては、巧手側に名前を表おできません。0^12ページ「内線呼出の名前表示」) 
• 受ける側び漢字を表おできない場合は、登録したフ U ガナを表示しまず。 

• KX - PW 已 03 DL / KX - PW 已 03 DW に増設したとさは、受ける側のテ機びまきを表おできる場 
合でを登録したフ U ガナび表示されまず。 


9 . 

子がコ 
恵 



子機を準備する/子機に名前をつける 
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電話をかける/受ける 



送話 □ 


■ r 使用中今でさません」び表示されたとさ 

親機または別のモ機の使用中に、モ機で使えない機能の操作を行ったときに表示されまず。 

親機や別のモ機の使用び終わってから、やり直してください。 

■ r 親機に接続でさません」び表示されたとさ 

親機に近づけてください。 

■ け-チ 停止中再開は F 2 押す」び表示されたとさ 

圍外で約3時間経過ずると表示され、モ機び使えなくなりまず。 

モ機を使えるようにずるには、 G ろを巧してください。 

( お知らせ） 

• 「ツー」音び聞こえてからダイヤルして < ださい。 

• 電話番号に184や] 8日をつけてかけるとさ 

( D ®® (または ( DdDO^o (ポーズ）> 電話番号今®^巧ず 
• 構内交換機に接続しているとさ 

外線発信番号吵> (5 (ポーズ）今電話番号> 巧ず 

• ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用ずるとさ 
相手につなびったあと（^ ( I -ーン）巧ず 

• 表おされる通話時間はめやすでず。通話料金は巧手び電話に出てからかか0まず。 日寺間0:00:旧 

09876已4321 
(例）_ 


電話を受ける 


〇 充電台から取る、または巧し、話ず 
終わったら^巧す（充電台に戻ず） 

、 テレビ音 ■ テレビ消音 

• モ 機は側面の 0 ( J じ(外のどのキーを巧してち受けられまず。 
(B 穿37ページ「エニーキーアンサー」） 
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■ いろいろなかけかた 


广 

同じ相手に 
ち ラー 度 
かける 

(再ダイヤル） 

参 10 件まで記憶。 

商ルら づ がず* が 選び 吟@7 押ず 

■ 再ダイヤルの履歴を消去ずるには 

@ (再ダイヤル） 今 @辟を還び 命 9 簿♦ろ 命で） 

チケット予約など 

電話を 
切らずに 
かけ直す 

/ かんたん、 
、再ダイヤル J 

柏手にダイヤルずる つなびらなかったら mnh 巧ず 

電話帳で 

かける 

巧, 讓 巧す ■►爲豐資 選び 吟(^ 巧す *5 置 ページ） 

子機を 
取 5 ずに 
かける 

送話□に向かって話ず （約已〇巳 m じ(内） 

• 天気予報など巧手の声を聞<だけの 
押ず^■ダイヤルずる場合に居!囲]の hI こぶ 0 ホ目手の声び 

とぎれるとささ f 2 秒じ(上巧ず。 

(ミュート）もう一度押ずと解除。 


广お知5せ^ 

• 電話帳でかける巧手を選ぶとさ、名前の頭文字やグループから探せまず。 
•名前の頭文字から探ずとさ 

@履話帳）今©〜を）岭@懼ぶ） 

•グループから探ずとさ 

^ 履話帳）今 の♦の〜の♦贷 權ぶ） 

• 増設した親機によっては、ミュートを利用でをません。 （ C 穿 12 ページ） 
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通話中の機能 


テレビ 消音- 

テレビ音量く^ 
保留- 


キャッチ 



C3 


C3- 


〇 


〇 


ののの 
ののの 
ののの 
ののの 


F 1 

F 2 


ボイスチェンジ 


• 増設した親機によっては、ボイスチェンジ、 
ファニーボイス、通話録音を利用でさません。 

(陪12ページ） 


受話音の 
大きさを 
変える 

勝 • BLXI か龄日ぺ-巧 

相手の芦の 

音質を 

変える 

(ボイスセレクト） 

巧して 巧して 

A 巧ず^おホ''イスセレクト J 巧ず^が話音質巧ず 

を選び を選び 

参詳しくは（腐=34ページ） 

自分の芦を 
ほく変える 

(ボイスチェンジ） 

が^ソジ押ず ♦詳しくは （陪 34ぺージ） 

自分の芦を 
高く変える 

(ファ ニーボイス） 

F 1 / T ^ 巧して 

广っ 巧ず^ H 3 口に-ホ’'イス J ^广^ 巧ず^ 〇 巧ず 

を選び 

参詳しくは（腐=3已ページ） 

相手に 
待ってもらう 

(保留） 

(||)巧ず（通話に戻るとさは再度巧ず） 

参4秒ごとに「ピーッ」と鳴る。 

• 保留中は巧手に親機の保留音び流れる。 

キヤツチホン 
を受ける 

/ NTT との、 

^契約び必要/ 

鬼面巧ず 

■キャッチホンでファクスび来たとさ 
,押して 

ろ巧ず岭巧ろロァクス受信」♦■ろ押ず♦•ろ巧ず 

^を選び 

■ 元の相手との通話に戻るとさ 

趣！)巧す 
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(続く） 


テレビの 

音量を 

変える 

f 設定が必要です^ 
lc ^3 吕ペーん 


A 巧ず 


通話を 
録音する 

♦スピーカー 

ホンでの 

通話では 

でさません。 


贷 


巧して 

I ■通話録音 J 
を還び 


F1 F1 

广つ巧ず^ r ~ r ) 巧ず 


F 1 


(やめるとさは巧ず) 


■録音した通話を聞くとさ 

〈親機〉親機の取扱説明書をお読みください。 

〈モ機〉通話を終了した後で （5 今® 

• 留守番電話の用件を同時に再生されまず。 

( 再生中の操作は腐=30ページ「■用件を再生中に'''」） 


側面の 

テレビ音量 


側面の 

テレビ音量 


押して 

大きく 


巧して 

小さく 


■消音 （音を消ず） にするには 
側面の 

テレ。肖音 

印甲ず 

(元の音量に戻ずとさは再度巧ず） 


テレビの電源を入れる/切る、テレビのチヤンネルを変えることをでさまず。 
詳しくは（腐=33ぺージ） 



通話中の機能 
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通話中の機能（続き) 


ッセージを流して通話を拒否ずる （通話拒否) 


呼出音び鳴っているとさや通話中に通話拒否の操作をずると、巧手に通話を拒否ずるメッセージを 
流し、電話び切れまず。 

• 増設した親機によっては、通話拒否を利用でをません。 （咳= ] 2ページ） 

• 親機の取扱説明書と合わせて、よくお読みください。 



呼出音び鳴っているとさ、または通話中に 

と) J 甲す 

A う押して r 通話拒否」を選び、& 2回巧す 

参巧手にメッセージび2回流れ、電話び切れる。 

参ナンバー.デイスプレイヴービスを利用して 
いるとさは下記） 

押ず （充電台に戻ず） 

♦ メッセージの途中で巧してち最後まで流れます。 


■ ナンバー • デイスプレイヴービス（契約びお要）を利用しているときは、通話拒否した後、 
今後、電話を受けないようにすることびできます。 


または 


通話拒否中 
中止は 
[が線]巧す 


t 交互表示 


拒否設定 
しますか？ 


を表お中に 


F 1 

〇 


巧ず 


通話拒否中 
中止は 
[が翻巧す 
♦ 交互表示 

迷惑設定 
しますか？ 


• 電話番号を通知してさた巧手、非通知の巧手、公衆電話の巧手、表示圍外の巧手によって、 

着信拒否び設定されまず。詳しくは （ C ぷ親機の取扱説明書） 

C お知らせ） 

• 通話拒否中は、スピーカーから通話拒否メッセージと巧手の声を聞くことびできまず。 

音量を変えるには （ c ®=3 已ページ） 

• 呼出音び鳴っているとさに通話拒否の操作を巧した場合は、を巧ずと、電話に出ることび 
でさまず。 

• 通話中に通話拒否の操作をした場合は、メッセージ中にを巧ずと、通話に戻ることびできまず。 

• ®) を巧してキャッチホンを受けたとさや、キャッチホン • ディスプレイをご利用時、通話中に 
キャッチホンび入ると、上記機能は働さません。 
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内線電話をかける/受ける 



の 

の 

の 


の 

© 

© 

の 

必 

の 

。 


が 

货 


資 


または 


のの宜 
のを€ 
のの色 
のの运 


テ機の名前を表示** 

(登録び必要でず17ページ） 


かける側 


巧焉)巧し、 (0 ) 押す 


© 

@ 


© 

© 

© 

© 

© 


€) 


货 


© 


© © 


相手が出た5、話す 


子機から別の子機にかける 


かける側 


〇 〇 
闘 

のの® 
の色)© 
のの® 
のの色) 


'呼び出し側のモ機の 
名前を表示*^ 

(登録び必要でず腐=17ぺ- 


-ジ） 


强)巧し、 

( D 〜 © (内線番号) 巧す 

■ ずべての子機と親機を呼ぶとさ 

逼 §) ♦の 


相手が出た5、話す 


内線電話を受ける 



受ける側 


呼出音が鳴った5 
充電台から取る、または 
胃押し、話す 

呼び出し側のモ機の名前を表お^ 

※増設した親機によっては、名前を 
表おでさません。 

(防12ぺージ「内線呼出の名前表示」） 


子機から親機にかける 


■ 内線電話中に電話がかかってきた5 ■ 内線電話を切るには 

呼出音（ベル「1」 B ぞ3日ページ）び聞こえる。 ^押ず 

巧）岭(外線につなびる） 

■内線電話の呼び出しかたが音声に設定されているとさは 

〈かける側〉内線電話をかけて呼出音び2回聞こえたあと、受話器（またはモ機）を使って巧手に 
呼びかけて < ださい。 

〈受ける側〉内線電話の呼出音び1回鳴ったあと、スピーカーか5相手の声を聞< ことびでさます。 
受話器を取って（テ機は充電台から取る、または （ g |) 巧して）話してください。 

r お知5せ^ 

• 増設した親機によっては、親機とモ機間の内線電話を利用できません。（陈=12ページ） 

♦ 内線電話ではスピーカーホンは使えません。 




通話中の機能/内線電話をかける/受ける 
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電話をまわず 


外線 

保留 


-切 
-内線 



通話中 

嚇国 

押す 


♦巧手に巧び流れる。 


お知らせ） 

>ボイスチェンジ、ファニーボイス、三ユートを 
使っているとさは、電話をまわず操作をずると 
解除されます。 

>内線電話の呼び出しかたび音声に設定されているとを 

( c ^23 ページ、設定は親機の取扱説明書） 
(増設した親機によっては、利用できません。 

陪12ぺージ） 


I まわす相手が出ないとを 

巧ず（通話に戻る） 

I まわす相手が近<にいるとを 

〈モ機〉(||) 

^まわしたい相手に声をかける 
4- 〈親機〉戸取るまたは 
〈まわす相手のモ機〉巧¥巧す 



通話中親機を呼び出ず 


巧す 


♦巧手に曲び流れる。 


の' 

巧す 


子機か6 

別の子機へ 


モ機か5 

親機へ 


親機側 まわす側受ける側 


脚 QQ 霞0一 

〇1巧夕迂這 Q Q 。 J 
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まねずことを伝える 


まねす 



硬 

巧ず 

■列の相手と親機と、 3 人で話すとさ 
(3 ち通話） （ ID 巧ず 




の〜© . まねずことを 

(内線番号）^ 伝える 
巧す 

■ すべての子機と親機を呼ぶとさ 
娜峰 W ) 


押す 



充電台から取る、 

または® 子機と話ず — ^がの相手と話す 

巧す 


「簡単取り次ぎ」の設定がされているとを 

( KX - PW 已 03 DL / DW / UD のみ）（咳=親機の取扱説明書） 


〈モ機〉まわしたし順手に声をかける今〈親機〉 （ 
岭〈モ機〉口ち通話中」の表示び出たら硬巧ず 
• モ機からモ機へまわずとさは、でさません。 


取る 
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電話帳に登録ずる 



c _ お知らせ^ ■途中でやめるときで）巧す 


参184や] 86をつけて電話番号を入力ずる 
とさ 

の®のほたはのの(〇 

のあとにを）（ポーズ）を入れる 
(ポーズを入れないと誤発信することびあります) 
♦時報 （1 17)、天気予報（177)、電報 （1 1已）、 
番号案内 （ 1 04) びずでに登録されていまず。 
(修正•消去でさまず） 


■登録を確認するには 

@價話帳)今@ (順に表示)今邸 

• @を巧ずと 

数き（ルさい順）ーアルファべット （ A ~ Z ) 一 
カナ（ア〜ン)^記号-*電話番号(名前登録なし） 
の順に表おされまず。 

• よくかける巧手を先に表おさせたいとさは、 

フ U ガナの前に数字をつけて登録ずると 
(例：「001讨ムラ」「002イイ T 力」…）、数字のルさい 
順に表示されまず。 


■ 「電話帳がいっぱいです」が表示されたとさ 

電話帳に空さびあ0ません。不要な電話番号を 
消去して < ださい。 
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フリガナを 
確認ずる 

間違っていれば 
修正ずる 


&• 

押す 


電話番号を市が局番 
か！5入力する 

ののの 
のの© 

ののの 
ののの 

押す 


押す 


(半角] 2文字まで） 
♦修正のしかたは 
(陪38ページ） 


(24 ケタまで） 

• 間違えたとさは 

簿巧ず 


グルー プ番号 
を入力ずる 

の〜© ■ 

押す 


鈴木 


鈴木 

ダル-つ。 =1 

7 J がナ？ 


0381654 


スス’、キ 



[1-9] 押す 


入力しないとをは 
グループ]になる 


■再ダイヤルか5登録するには 

@ (再ダイヤル）> @巧手を選び ^(5^ 名前を入力今と)今フリガナを確認 
#•0^ 電話番号を確認グループ番号を入力 > (5 今で） 

■修正するには 

@ (電話帳） ♦ @修正する人を還び岭ろ ♦ 名前を修正今ろ今フ I 」ガナを修正 
♦•と)今電話番号を修正峰ろ岭グループ番号を修正今ろ♦邸 

■消去するには 

@履話帳 } ♦ @消去ずる人を選び今。 I 簿今ろ♦で） 

参ずべてを消去ずるには （ B 穿37ページ「電話帳全消去」） 


1〜9のグループ番号をつけて登録すると 

グループ別に巧手を探して電話をかけたり （ B 穿1日ページ)、ナンバー•ディスプレイサービスを 
利用ずれば、グループごとに呼出音を変えることびでさまず。 （ B ぷ 3] ページ） 

V_/ 


(続けて寶録するとさ) 


電話帳に登録する 

る财 
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電話帳を拓送ずる 


r 電話帳乾送」を選ぶ 


巧 

押す 


着信鳴 D 分け 
電話帳全消去 


■ 「転送でさません」が表示されたとさ 

親機の電話帳びいっぱいのとさは、 
不要な電話番号を消去して< ださい。 
^ 子機を親機に近づけてください。 


♦ 増設した親機によっては、親機または 
別のモ機へ電話帳を聞送でさません。 
(陪12ページ） 


の 

霞 


め 

© 


め 



影 


货 


© 


© © 



切 


モ機の 
電話帳を 

親機 

または 

別の 
子機へ 
転送ずる 



切 
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、 


I (続けるとき） 

■ 1件ずっ輯送'^ 
r 個別」を愚ぶ転送する相手を選ぶ 



巧す 


巧す 


検索は 

松下 

[▼,▲] を押す 

0987654 


巧す 

(転送開始) 


■ 一斉に転送 
r 一斉」を選ぶ 



巧す 


F 1 

- 1. F 1 



押す 

巧す 


電話帳転送 
個別 


(転送開始) 


F 1 

O' 




巧す 



転送先を表示 


び表おされたとさ 
© 転送先を選び今 A 


厂お知らせ ^ 

• 転送先に同じ内容びあるとさは、追加登録されません。（名前び同じでち電話番号やグループび違ラ 
とさは登録されまず） 

♦全件を一斉に転送したとさ岭@を巧して表おされる順に転送。（多いと時間びかかりまず） 

空さ件数びなくなると終了。 

♦転送ずるときは、モ機を親機の近くに持ってきてください。 
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フアクスをまける/留守ま電話を巧ミ 


クスを受ける 


ファクスに増設したときに、モ機でファクス受信の操作をずることびできまず。 



0^0 
ののの 
ののの 
ののの 
のの® 


呼出音び鳴ったら 

、 p 充電台か 


- F 2 

切 


@€) 

〇 


5子機を取る 

または QW 巧ず。 

通話後、または「ポーポー」音や無音のとさ 

A 押す 


F1 


押して r ファクス受信」を選び、 CD 押す 


F1 

CZ ) 巧す 


スピーカーホン 


留守番電話を使ラ 


♦増設した親機によっては、再生中の聞き直しは利用できません。（陪12ぺージ） 


お出かけ前に 

留守セツトする 

る今起 ) ■►XD 


巧す 


留守セツトし、 

用件を聞く 


巧す 巧ず 
• 応答メッ 
セージび 
流れる。 


帰って来たら 

用件を聞く 

る"►風"►體れる* 

巧す巧す 

♦受話口から 
聞 < とさは 
ス還ソ巧ず 


( 再生び終わ0 
下記び表示 
されたとさは 

用件を消す 

頂。巧す 


再生した 
用件を 
消す =* 残す二# 

♦再生した 
新しい用件 
のみ消える。 
残ずには 
©押ず, 


終わつ 

たら 

四 

巧ず 


■用件を再生中に… 

♦ 音量を変える © 

♦次の（前の）用件を聞< 

@揃へ）@ (次へ） 

♦再生を止める@)(再度聞くには®) 
• 再生を聞さ直ず® (用件の頭に戻る) 


■ あとか5すべての用件を聞を直すとを 

ろ♦の 

■留守番電話の応答中に電話に出るには 

0 W 巧す 

(録音は途中で止まり、 ] 件分として残る) 
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ナンバー•テイスプレイサービス 

契約や親機の設定などについては、親機の取扱説明書をお読み < ださい。 


外線 



保留 
着信メモ U - 


♦電話びかかってくると、巧手の電話番号び表示されまず。 

(電話帳に登録した巧手なら名前を表示されまず） 

♦巧手の電話番号を表おでさない場合は、ディスプレイに下記び表示 
/-)\ \ -r> — ピれをよ 0 

r 非通知」 . 電話番号を通知していないとさ 

「公衆電話」 . 公衆電話のとさ 

「表示圍外」 . ミ毎外など電話番号を通知でさない電話のとさ 

r 外線着信中」 . 回線状況び悪いとさ 


着信メモリー（履風を見る•使う (ナンパ-•ディスプレイサ-ビスの契約が必要) 


L 富信メ刊- 

押す 


贷 1 


着信メモリー 
を見る 


くり返し押ず 
木の/ 214:45琴し y 順 

0901 

電話に出なかったとを 


■終わるには^巧ず 
■ すべて消去するには 

善♦•趣)♦•ろ 

L 龍メモリ- クリア」 


■電話をかけるとを 

衣®^ 

巧ず 

■電話帳に登録するとを 

(陪2日ページ 
「登録ずる」 
名前の入力へ） 

■ 消去するとさ 

シ觀一►ろ 

巧ず 巧ず 


相手によつて呼出音を変える〈着信鳴り分け〉 けンバーディスプレイサ-ビスの契約がぉ數 


電話帳のグループ唐前に登録び必要陪26ぺージ)、非通知、公衆電話、表お圏外ごとに変えられます。 


呼出音を 
変える 


F1 

O ' 

巧ず 


r 着信鳴り分け」 

を選ぶ 

^今る卡ち) 


押す 押す 

エニ-キ-アンヴ- 


着信鳴口分け 


電話帳転送 

呼出音の番号を 
入力ずる 

の〜風. 

巧す 


F1 

QI 


巧す 


変えたいグループ 
などを選ぶ 


rv ル」または 
r メ □テ’'ィ」を選ぶ 


巧す 

グル-ア2 
モ登録 


巧ず 


♦番号を巧ずと、音び鳴る。 

• 呼出音の種類は（腐=3己ページ） 


F1 

O ' 

巧ず 


货 I 

巧す 
呼出音 


F1 

巧ず 


登録しない 

♦解除は「登録しない」 
を選ぶ。 


31 


ファクスを受ける/留守番電話を使ラ 



ナンパ—ディスプレイサ I ビス 






































テ機を使って、ご家庭のテレビを操作ずることびでさまず。通話中、テレビの音量を下げたいとさなど 
に便利でず。 


F 1 


F 2 

切 



テレビリモコンをほ5 


お下 2 

お下3 

ゴ羊1 

ゴ羊2 

外-ア 2 

外-ア3 

富±通セ''巧ル 

ソニ- 

NECl 

NEC 2 

A 。 イオニア 

日立 1 

丹ィ 

使用しない 

ピクタ- 

=菱1 

=菱2 


操作ずるテレビのメーカーを登録する 


テレビ 
メーカーを 
登録する 


F1 

Q ' 

巧す 


r テ比’'メ-力-登録」 
を選ぶ 

、 F1 

今〇1 


货 

巧ず 


巧す 


F1 

'Qi 

巧ず 


テレビの 
メーカーを 選ぶ 


资 

巧す 


F1 

■ Q | 

巧す 


巧ず 


電話帳全消去 


テレピメ-力- 

1 テレピメ-力-登録 


松下 1 

モ機増設 


松下 2 


• 使わないとさは 
「使用しない」を選ぶ。 

登録後、テレビ操作び正しくでさることを確認してください。 


■テレビのメーカーは、 m 下の設定の中か5選んでください 


广お知らせ ） 

♦機種によっては正しく動作しない場合びありまず。その場合は、テレビに付属の U モコンで操作 
して < ださい。 

• テレビデオ（ビデオ付テレビ）やテレビチューナー付ノ（ソコンなどには対応していません。 

♦ 複数の設定びあるメーカーは、正しく操作でさる方の設定に合わせてください。 



0 ® ® © 0 

w- ® ® ® ® 0 _ 

0 ® ® ® © 0 


I 農 g 
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■リモコンの使用範固 


1」モコン受光部 


(モ機を矢印の 
向きで使ラ） 




テレビ1」モコン 
送信部 


U モコン受光部正面で約 7 m LU 内 
(使巧するテレビや周囲の明るさ 
により変わりまず） 


参1」モコン機能を使用で舌る範囲は、お使いの 
テレビによって変わりまず。 

(詳しくはお使いのテレビの取扱説明書を 
お読み < ださい） 

• テレビとモ機の間に障害物を置かないで 
<ださい。 

• U モコン受光部に直射曰光やインバーター 
堂光灯の強い光を当てないで<ださい。 


テレビを操作ずる 


■消音 （音を消す） に 

するには 


テレビの 

音量を 

変える 


側面の 

テレビ音量 


側面の 

テレビ音量 


側面の 

テレビ;1音 


巧して 

大さ< 


巧して 

ルさく 


a 


巧ず 


(元の音量に戻ずとさは 
再度巧ず） 


■テレビの電源を入れるには/切るには 

ろ ■►© sir 」 ■►ろ■►ろ‘ 


巧 


巧すごとに電源び入る、 
または切れる。 


I テレビのチヤンネルを変えるには 

ろ今© E £ r」i 


ろ ♦© 


チヤンネル 
を選ぶ 


四 


お知5せ 


• テレビの電源を入れる/切る、テレビのチヤンネルを変える操作は、と）に「機制び表おされて 
いるときにできまず。（モ機での通話録音中や、留守番電話の操作中などは、操作できません） 


テレビリモ n ンを使ラ 
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音の設定 c 日昔 . H 里 ) 


F 1 


ののの 
ののの 
ののの 
ののの 


-スピーカー ホン 
ボイスチェンジ 


相手の声の音質を変える 湘手の声び間きとりにくし、ときなど） 


r ホ’’イスセレクりを還ぶ 


声の音質を還ぶ 


F1 

Q' 


货 


F1 

O ' 


彩 


か線通話中 

ボイス 
セレクトを 
使ラ 


巧ず 

巧す 

巧ず 

巧ず 


通話録音 


ホ"イスセレ外 


ホ''イスセレ外 


低 一■■一高 


つに-ホ"イス 




F1 

押す 


押して高<、^押してな<。 


ほ 一--■■高 :高音を強調 
ほ高 I :標準（お買い上げ時） 
ほ11 —高：低音を強調 


スピーカーホンでの通話、内線電話、ドアホン通話では使えません。 
次に設定ずるまで、設定は変わ0ません。 


幽分の芦を低 < 変をる （迷惑な相手に対応するとさなど） 


• 増設した親機によっては、ボイスチェンジを利用でさません。 （ B ぷ12ページ） 


電話や 
ドアホンで 
通話中 

ボイス 
チェンジを 
使ラ 


ボイスチ I ソジ 

〇 

巧ずごとに 
切り替わる 


相手に聞こえる 
声び低<なる 


解除 


時間0:01:04 


時間0:01:07 

ホ"イスチ I ング 

ffll 


fill 


通話び終わると、 
解除されまず。 


• 話ず前に「ホ''イスチ I' ノグ」び表示されたことを確認してください。 

ボイ巧1ンジ 


次の場合は、"1ご;を巧ずと「ピッ」音び鳴りまずび、働きません。 
•電話をかけたとさ。 

• 電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってさたとさ。 

• 並列電話機で受けた電話に、あとで本機で出たとき。 

•子機どラしの内線電話中。 


ボイスチが 


• ボイスチェンジを使っていないとさに、〇を2秒じ(上巧ずと、巧手にこちらの声び聞こえなくな 
りまず。（三ユート）をラー度巧ずと、ミュートは解除されまず。 
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自分の声を高く変える （会話をより楽しくしたいときなど) 



音量/変あ + WI て gl/ii , 

/7\}甲して甲して 

r 3大さぐ仁ブルさ< 

■「切」（呼出音を鳴5さない）にするには 
口^「ピピッピピッ」と鳴るまで 

—' \ 


巧し続ける。 


音量を 

変える 

■ステップトーンにするには 

( @巧ずと解除） 



レベル r 引で^押ず 




(巧ずと、レベル「1」で鳴る） 




巧ずと解除） 


— > 


増設した親機によっては、ファニーボイスを利用できません。 （ B 穿] 2ページ) 


口に-ホ’’イス J を選ぶ 


F1 

O ' 


電話や 
ドアホンで 
通話中 




巧ず 

巧ず 

巧ず 


ホ"イスセレ外 


で二-が'イス 


つに-ホ''イス 


しますか？ 


ファクス受信 




巧ず 



• 次の場合は、ファニーボイスは使えません。 

• 電話をかけたとさ。 

• 電話をかけて通話中に、キヤツチホンでかかってさたとさ。 
• 並列電話機で受けた電話に、あとで本機で出たとさ。 

• モ機どラしの内線電話中。 


「フに-ホ''イス」 


I 通話中に解除するときろ^© を i ひ; 


F1 、 F1 

〇>〇 


音①大ささを変える 



変え5れるとさ 

変え5れる範囲 

呼出音量 

(外線/内線/ 

ドアホン） 

電話をかけていないとさ 

ステップトーン+8段階+「切」 

受話音量 

通話中 

日段階 

スピーカー 

な旦 

曰里 

を巧したとさ/留守電再生中 

2段階 


■ステップ!-ーンについて 

呼出音量は、レベル「1」から「8」まで1段階ずつ大きくなりまず。 

• ドアホンの呼出音は、「ステップトーン」にしてもレベル「4」の音量で鳴りまず。 


音の設定 



aJ 。 

るず 
ねま 
終れ 
びさ 
話を 


• 内線電話/ドアホンの呼出音は、「切」にしてを最ルで鳴りまず。 
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音の設定 (呼出音 ） / キーロックをほう 


呼出音を変える 


電話び 
かかって 
さたとをの 

呼出音を 
変える 


r 呼出音設定」を rv ル」または 


選ぶ 



r メ □テ''ィ」を選ぶ 


_ . F 1 _ . F 1 

■►如^^。 

巧ず 巧ず 

巧ず 

巧ず 

押ず 巧ず 


才刀ック応答 


呼出音 

1呼出音設定 


術。ィ 

キ-確認音 


へ。ル 


呼出音の番号を入力する 

一の〜©^^^^^^ 〇 四 

巧す 巧す 巧す 

♦番号を巧ずと、音び鳴る。 


■呼出音の 
種類 



呼出音の番号 

内容 

ベル 

1 〜己 

已種類のベル 

メ □デイ 

1 

JUPITER 

2 

ヴァルキューレの騎行 

3 

CANTATA (をよ、人の望みの喜びよ） 

4 

くるみ割り人形 


• 内線電話/ 
ドアホンの 
呼出音は変更 
でさません。 


◎ 2004 M-ZoNE 


キー □ックを使う 


お掃除などのとさ、誤操作を防ぐためモ機の操作ボタンを受けつけないよラにでさまず。 



「ピッ」と鳴るまで 

■解除するには 


子機での 
操作を 
でをない 
よラにする 

(#刮3秒じ (上 巧ず 

(^3 秒！; (上 巧ず 


キ-□ックを 
設定しました 

居！ 



キ-□ックを 
解除しました 



•設定するとディスプレイに 

nh と表おします。 


♦ 通話中でち解除で定ます。 
(電話を受けたとさのみ） 



C お知らせ） 


♦電話をかけることはできません 。 （rilojn ] 日」などの票急連絡先にをかけることはできません) 
• かかってさた電話を受けたり、ドアホンに出ることはでさまず。 

♦モ機のボタンを巧ずとディスプレイに次のよラに表おしまず。 


キ-□ック解除は 
[#] 3秒押す 

Q _ 

• テ機の電ミ也びな < なると、キー□ックは解除されまず。 
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機能-質 


• お買い上げ時は、 [ 


] 枠の値に設定されていまず。 


増設した親機によつては、次の項目び表おされることびありまず。 

(最初の設定、ベル回数、留守番電話の設定、ナンノ（一 •ディスプレイ、接続機器の設定、その他の設定) 
操作は親機の取扱説明書をお読み<ださい。 


I 変更するとさは 

F 1 _機能名を 

ロー 獻選ぶ 

巧ず 巧ず 


.る' 

巧す 



I 選ぶ または 

义^数字などを入力 

I 巧ず 


,_, 巧す 

一覧表に設定手順びあるちのはそれに従ラ。 


る I 

巧す I 


内容 


表ち〈機能名〉 


設定値/設定手順 


ページ 


モ機に名前を付ける 
(内線呼出時に巧手側に表示） 


f 機の名前 


〈子機の名前〉 


A 今名前•フ I」ガナを入力 


17 


充電台から取るだけで 
電話をかける 


クイック通話 


〈クイック通話〉 


則、[なし] 


充電台から取るだけで 
電話を受ける 


オフフック応答 


〈オフフック応答〉 


口り'なし 
♦なし：卿 


で受ける。 


モ機の呼出音 


呼出音設定 


〈呼出音〉 


F 1} 旧すへ'') レ ：の、2、3、4、 巳 


メ□テ''イ：し 2、3、4 
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ボタンを押すたびに r ピッ」と 
鳴らず 


キ-確認音 


〈キー確認音〉 


[あり1(鳴らず）、なし（鳴日さない） 


どのキーを押してち 
電話を受ける 


な^ 


テレビ音 g 


F1 F2 
〇〇 


I 二-キ-アント 


テレビ'消音 


〈エニーキーアンサー> 


r ぁりし なし 、 

• で受ける。 


a 


画 


18 


ナンバー•ディスプレイサービス 
で相手によって呼出音を変える 


着信鳴 D 分け 


〈着信鳴り分け〉 


電話帳のグループ （ 1〜日） • 非通知 
公衆電話 • 表示圍外ごとに設定。 
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モ機の電話帳の内容を親機 
または別のモ機へ転送 


電話帳転送 


〈電話帳転送〉 


転送先を選ぶ今内容を選ぶ 
参増設した親機によっては、 
転送先は選べない。 


28 


モ機の電話帳の内容をずべて 
消去 


電話帳全消モ 


〈電話帳全消去〉 


F1 A F1 

0,0 


テレビ U モコンで操作ずる 
テレビのメーカーを登録ずる 


テレピメ-力-登録 

〈テレビメーカー登録〉 


メーカーを 還ぶ 


32 


モ機を増やす 

(先に親機の設定び必要） 

ずべてお買い上げ時の設定に 
戻ず 


子機増設 

〈子機増設〉 


出荷時へ戻す 


蚀荷時設定〉 


F1 

F1 一 F1 

CD 峰〇 | 


•►ろ 


14 


9 


テレビを U モコン操作する 
(テレビ音量政外） 


テレピリモ]ン 

〈テレビリモコン〉 


テレビのチヤンネルを変える 
〇 :テレビの電源を入れる/切る 


33 


音の設定/キ—□ツクを使ラ/機能 
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文字入力のしかた 



F 2 

切 

内線 

ク U ァー 


モ機の名前 （ B 穿] 7ページ）や電話帳 
( c ®=2 日ページ）を登録するとさなど 
に使います。 



文宇入力画面で 文字の種類を選ぶ 


^かな 




的びな•漢字 
I 全角カタカナ 


. ►文字を入力する 

例：す ず さ 

の©の©の 

(3 刚 （3 回) (1 回）に卽 


キ 


力 

ナ 




(半角力知ナ） 


例： ス ズ 

の©の®の 


(3 卽 


(3 回) (1 回）に卽 


V 

英煤字 • 記哥 


例 ： P A N A 

のののの 

(1 回） （1 回）に刚 （1 卽 


V 

数徽字） 


カーソル （入力位置） 


例：1 


吕 3 


のの® 

I 間違えたとさは 71 ^ 押す 


ほ逗^又字の種類 


■同じボタンの文字を 
続けて入力するには 


■カーソルを移動するには 
■途中で入力をやめるには 


こんなとをは 


例：あい 
态 

の岭(力-ソルをちべ 


い 

'のの 


©巧ず 

^巧ず 


挿入•修正•消去ずるには 


■挿入するには 
■修正するには 

■消去するには 

■すべて消去するには 


挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力ずる。 

修正ずる文きに力ーソルを移動し、 71 ^巧して消し、入力し直ず。 

消去ずる文字にカーソルを移動し、 91 ^巧ず。 

文字の先頭にカーソルを移動し、を約2秒 j ツ上押ず。 


38 









































■ひ 5 びなのとさ 


F 1 

巧す 


名前？ 

すずさ I 

すずを 



I 漢字に変換ずる 
前は6文字まで 


♦ミ夫定された文字は 
上段へ移動ずる。 


■漢字•全角カタカナに変換するとさ 

音量/激 

冷巧-^ F 1 

<り返し巧して遇ぶ 巧ず 


► C 2) 


名前？ 

鈴木 ■ 

可 S 

- 


変換中は反転表示 


ミ夫定された文字は 
上段へ移動する。 


■ 変換中に変換する文字の区切りを 
変えるには… 

1 . ヮ簿巧して変換中の漢字をひらびなに 

民;^ 〇 

@巧して変換ずる最後の文字に 
カーソルを 移動し、^ 巧ず。 

名前？ 

ただの0こ 


2 . 


• 「ただ」の部分だけび変換される。 
• 希望の漢字に変換でさないとさ 

読みかた（音読み • 訓読みなど）を変え 

て入力し、^巧ず。 

お知5せ） 


• 複 If なま字は、一部変形または省略して 
表示されまず。 

• 希望の漢字に変換でさないことちあります。 


ボタン 

かな 

カナ 

英 

数 

の 

お 

い 

ラ 

义 

お 

お 

い 

ラ 

を 

お 

ァ 

斗 

ク 

て 

才 

ァ 

斗 

ク 

ェ 

才 

@ 


_ 

-( 八イフン） 

& 

$ 

¥ 

% 

+ 

= 

- 

A 

1 

の 

わ、 

さ 

< 

け 

こ 






力 

キ 

ク 

ヶ 

□ 






A 

巨 

C 

a 

b 

c 










2 

の 

さ 

し 

す 

せ 

そ 






ヴ 

シ 

ス 

セ 

ソ 






D 

E 

F 

d 

s 

f 










3 

の 

た 

ち 


て 

と 






夕 

チ 

、ッ 

テ 

卜 

、ッ 





G 

H 

1 

邑 

h 











4 

の 

な 

に 

插 

ね 

の 






ナ 

二 

ヌ 

ネ 

ノ 






」 

K 

L 

j 

k 











已 

の 

は 

ひ 

ふ 

へ 

ほ 






八 

ヒ 

フ 

へ 

ホ 






M 

N 

0 

m 

n 

0 










6 

の 

ま 

み 

む 

め 

を 






ス 

S 

ム 

木 

モ 






P 

Q 

R 

S 

P 

q 

r 

s 








7 

の 

や 

ゆ 

ぶ 

や 

ゆ 

ぶ 





ャ 

n . 


ャ 

J . 

3 





T 

U 

V 

t 

u 

V 










8 

の 

ら 

0 

る 

れ 

ろ 






ラ 

U 

ル 

レ 

□ 






W 

X 

Y 

z 

w 

X 

y 

z 








9 

の 

わ 

を 

ん 

— 

〔長音) 

1 

? 

( 

) 

9 

ヲ 

ン 

— 

〔長音) 


? 

( 

) 


? 

( 

/ 

) 

-0 

[ 

W 

] 

フ 

1 

ン) 

( 

米 

ぐ 

# 

> 

r 

j 


1 



0 

© 

'' (題点） 

。 (半還点) 

N 

〇 

" (題点） 

。 (半還点) 

N 

〇 

N 

〇 


/ 


スペース （1 文字分空ける) 



文字列一覧表 


文字入力のしかた 


♦一覧表の文字とディスプレイの文字は形び異なることびあ0まず。 
• 文字数には、スペースち含まれまず。 
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お手入れ 仕様 


お手入れずるとさは、 AC アダプターを 
コンセントから抜いてください。 



• お手入れに、アルコール類 • みびさ粉- 
粉せっけん •ベンジン •シンナー-ワックス- 
石油 • 熱湯などは使用しないで<ださい。 

また、殺虫剤 • ガラスク U —ナー-ヘアスプレー 
などをかけないで < ださい。 

(変色、変質の原因） 



電源 

専用ニッケル水素蓄電池 
(専用ニッケル水素電池） 

(品番： KX-FAN 已 0) 

(DC 3.6 V) (600 mAh) 

外形寸法 

(局 さ X 幅 X 奥行) 

約] 7] X 48x38 mm 

質量 

約] 60 邑 （電池パック含む） 

使用揚境 

温度已で〜 3 已 °C 
湿度 4 已〇/〇〜 8 已％ 

無線通信方式 

2.4 GHz 周波数ホッピングち式 

使用時間 

連続通話時間：約 7 時間ぷ 
待受時間 ：約]曰日時間※ 

充電時間 

]0 時間 

使用可能距離 

約] 00 m/ 見通し距離 

テレビ IJ モコン 
使用可能距離 

約 7 m 

(テレビの受光部正面方向） 


《 ] 0時間充電した状態で、使用環境温度び 
20 °C のとさ 


子機用巧電台 


電源 

AC アダプター 
(品番： PFAP100 日） 

AC100 V (已〇 Hz/60 Hz) 
(DC 7.5 V)(100 mA) 

消費電力 

待機時 約□.日 W 

充電時 約 1 .已 W 

か形寸法 

(局 さ X 幅 X 奥行) 

約 6 曰 X 86 X 96 mm 

質量 

約 7 已邑 

使用環境 

温度已で〜 3 已 °C 
湿度 4 已〇/〇〜 8 已％ 
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細 A ツクを交換ずる 


電池パックは消耗品でず。10時間充電してを通話数分後に電池残量表示び点滅したら、 
新しいをのと交換してください。 



コネクターを外す 


6 


電池カバーを 
開ける 


も 

0 


I 別売品 （ KX - FAN 已のを 使う （陪裏表紙） 

• 仕様：ニッケル水素蓄電池 • DC 3.日 V • 600 mAh 


古い電池パック 
をがず 

新しい電池 
パックを入れて、 
充電ずる 

(陪]日ページ） 


古い電池パックはリサイクルに‘ 


鎮: 

Ni-MH 


この製品には、ニッケル水素電池 
を使用しています。 

ニッケ j レ水素電池はリサイクル 
巧能な貴重な資源でず。 

交換後不要になった電池パック、 
および使用済み製品から取り 
外した電池パックの U サイクルに 
際しては、ショートによる発煙- 
発火の恐れびありまずので、端子 
を絶縁ずるためにテープを貼るか 
ポ U 袋に入れて U サイクル協力店 
にある充電式電池回収 BOX に 
入れて < ださい。 


U サイクル協力店のお問い合わせは、 
下記へお願いしまず。 

• 製品、ニッケ J レ水素電池ノ（ックをご購入 
いただいた販売店 

•(社）電池工業会ル形二次電池再資源化 
推進センター 

および充電式電池 U サイクル協力店 
<らぶ事務局 


(社) 電池 工業会ホームぺージ http :// www . baj . or . jp / 


U サイクル時のお願い 
•電池パックはショートしないよラにして 
<ださい。火災•感電の原因にな0まず。 
• ビニールカバー嫩覆.チューブなど）を 
はびさないで < ださい。 

• 電池パックを分解しないで<ださい。 


V 
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お手入れ/仕様/電池パックを交換する 











巧証とア フターヴー ビス けくお読みください） 


修理-お取り扱い-お手入れ 

( などのご相談は… 

I まず、お買い上げの販売店へ 
V _お申し付けください_ 



転居や贈答品などでお困0の場合は… 

• 修理は、サービス会社 • 販売会社の 
「修理ご相談窓山へ！ 

• 使いかた • お買い物などのお問い合わせは、 
「お客様ご相談センター」へ！ 


■保証書（別添付） 

お買い上げ曰 • 販売店名などの記入をおず確かめ、 
お買い上げの販売店からお受け取り < ださい。 

よ < お読みのあと、保をして< ださい。 

保証期間：お買い上げ曰から本体]年間 
ただし電池パックは、消耗品でずので保話期間 
内でち「有料」とさせていたださまず。 

■捕修用性能部品の保有期間 

当社は、この増設モ機の補修用性能部品を、 

製造巧ち切り後已年保有していまず。 

を)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 
するために必要な部品でず。 


_修理を依頼されるとき_ 

親機の旧ったとき」の内容に従ってご確認のあと、直らないときは、まず AC アダプターを抜いて、 
お買い上げの販売店へご連絡ください。 


• 保証期間中は、 保証書の規定に従って、出張修理を 
させていたださまず。 

• 巧話期間を過ざているときは、 修理ずれば使用で去る製 

品については、ご要望により修理させていただきまず。 
下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。 

• 修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料 • 部品代 • 出張料などで構成されて 
いまず。 

pPil は、診断 • 故障個所の修理および部品交換 • 調整 • 
修理完了時の点検などの作業にかかる費用 
です。 

廊晶巧 ホ、修理に使巧した部品および補助材料代でず。 

阳 Si 岡は、お客様のご依頼により製品のある場所へ 
技術ちをが遣ずる場合の費用です。 


ご連絡いただきたい内容 

製品名 

増設モ機 

品番 

KX-FKN 己] 2 

お買い上げ曰 

年月 曰 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 


■訊过— 

• 停電などの外部要因により、録音、通話 
および料金管理などにおいて発生した 
損害の補償については、当社はその 
責任を負えない場合をございまずので、 
あらかじめご了承ください。 


ご相談窓□における個人情報のお取り扱い 

松下電器を業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や 
修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことびあります。また、個人情報を、適切に管理し、 
修理業務などを委託ずる場合や正当な理由びある場合を除さ、第=ちに提供しません。 
お問い合わせは、ご相談された窓□にご連絡ください。 

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 
http :// panasonic . co . jp / pcc / contact / inquiry / ac _ index.html 

修理に関ずるご相談 


使いかた-お買い物などのご相談 

ナショナルバナソニック 修理 ご 相談窓 □ 

ナショナルバナソニック お客様ご相談センター 

(iSsal4) SS, 0570 -087-087 

•呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせします。 
•携帯電話- PHS 等からは最寄りの修理ご相談窓□に直接お 
かけ < ださい。 

.最寄りの修理ご相談窓□は、次ページをご覧ください。 

3 日已曰/受付 9 時〜吕〇時 

電話茹 ル 6 ゎ】 0120-878~365 

■携帯電話. PHS でのご利用は… 06-6907-1187 

FAX 藏ル fegg 01 20-878-236 

Help desk for foreign residents in Japan 

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 

Open : 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 



































静岡 静岡巿駿巧区有東 2 T 目 

3-22 

巧 (054 に 87-9000 


巧 (05 が 255-1 380 

沖縄 

地区 


ミ中縄 浦添巿が間 4 T 目 2 3-1 1 

巧 (098)877-1 207 


※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 


化幌 札幌市厚別区厚別南 

帯広 帯広巿西 20 条化 2 T 目 

2 下目 1 7-7 

23-3 

巧 (011)894-1 251 

巧 (0155)33-8477 

旭川 旭川巿 2 条通 1 日 T 目 

函館市西お梗日 89 番地 24] 

1166 

(函館流通卸センター内） 

巧 (0166)22-3011 

巧 (0138)48-6631 


ま北 


青森 青森市大字お田字豊田 
364 

巧 (01 7)775-03% 

秋田 秋田巿東通り 2 T 目 1-7 

巧 (050)5519-6348 

岩手 盛岡市励 II 日 T 目 1-43 

巧 (019)645-61 30 


宮城仙台市宮城野区扇お 

7-4-18 

巧 (022)387-1 117 

山形山形市平清水1了目 
1-75 

_ 巧 (023)641-81 00 

福島 郡山巿亀田 1 T 目已 1-1 己 

0(024)991-9308 


首都圏地区 


6JII 金お市横り I 3 T 目 20 

0(076)280-6608 

富山 實山巿根厭町 1 了目 1-4 

_ 巧 (076)424-2549 

福井 福井市問屋町 2 T 目 14 

巧 (077 の 25-5001 

長野 松本市寿北 7 T 目 3-]] 

0(0263)86-9209 


愛が] 名古屋市瑞穂区塩入町 
8-10 

巧 (052)819-0225 

岐阜岐阜市中 II 4 T 目 42 

巧 (05 が 278-6720 

高山 高山市花岡町 3 了目 82 

巧 (0577)33-061 3 

兰重津市义居野村町字山神 


滋賀 栗ま市霊仙寺目 1-48 

巧 (077)582-5021 

京都京都市が見区巧田中川原町 

71-4 

0(075)672-9636 

大阪 大阪市：]ヒ区本庄西 1 T 目 

1-7 

0(06)6359-6225 


奈良大和郡山巿筒井町 
800 番地 

巧 (0743)59-2770 

和歌山 和歌山市中島 4 日日- 1 

0(073)475-2984 

兵庫 巧戸市中央区琴ノ緒町 
3 T 目 2-6 

。(〇78 に 72-6645 


_ 

香川 高松市勒使町 152-2 

巧 (087)868-6388 

徳島 徳島市沖浜 2 T 目 36 

0(088)624-0253 


MiU 高知市仲田町 2-1 目 

巧 (088)834-31 42 

愛媛 愛髓県伊ず郡お部町八詹 

75-1 

0(089)905-7544 


鹿巧島 


福岡 春曰巿春曰公園 3 T 目 48 貢長本 

0(092)593-9036 

化賀 佐賀巿鍋島町大字 天草 

八戸字上深町 3044 

巧 (0952)26-9151 

長崎 長崎巿東町 1949-1 

巧 (09 日旧 30-1 658 

大分 大分市巧原 4 T 目 8-3 已 大島 

0(097)556-3815 

宜崎 宮崎市本郷化方字草葉 

2099 -2 

巧 (0985)63-1213 


熊本市健軍本お 12-3 

0(096)367-6067 

本渡市港町 18-1] 

巧 (0969)22-31 25 

鹿児島市与次郎1了目 
5っ3 

0(099)250-5657 

名瀬、市長お町1日-1 

巧 (0997)53-51 01 


鳥取 鳥取市安長 29 己-] 岡山 

巧 (0857)26-969 己 

米子 米テ市米原 4 了目 2-33 広島 

巧 (0859)34-2129 

ネ公ミ I お江市平成町 182 番地 14 

巧 (0852 に 3-1 128山 □ 

出雲 出雲巿渡橋町 416 

巧 (0853)21-3133 

ミ 兵田 浜田市下府町 327-93 

0(0855)22-6629 


岡山市田中] 38-] ]0 

巧 (08 が 242-6 の6 

広島市西区南観音8 了目 

13-20 

巧 (082 に 95-5011 

山口県吉敷郡ル郡町 

下郷220-] 

巧 (083)973-2720 


楠 木宇都宮市上戸祭 3 T 目 
3-19 

巧 (028)689-2 己 55 

群馬 前橋巿箱田町 32 己- 1 

巧 (027 に 54-2075 

巧城 つくば市筑穂 3 T 目 

15-3 

巧 (029)864-87 己 6 

埼玉 欄 II 市赤堀 2 T 旨 4-2 

巧 (048)728-8960 

千裏 千葉市中央区末広己了目 
9-5 

巧 (043 に 08-6034 


東京東京都世田谷区宮坂 
2 T 目2目-17 

巧 (03)5477-9780 

山梨 甲府市宝 1 T 目 4-1 3 

0(055)222-5171 

神妄川横お市港南区曰野 5 T 目 
3-16 

巧 (045)847-9720 

新 漏 新潟市東明 1 T 目 8- 14 

巧 (025 に 86-01 71 


修理 




SS. 0570 -087-087 


•呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知日せします。 

•携帯電話- PHS 等か 5 は最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。 


保証とアフタ—サ—ビス 



所在地、電話番号が変更になることびちりまずので、ち!5かじめご了承 < ださい。 


0106 


43 














































別巧品 


にま文は、お買い上げの販売店にお申し付けください） 


価格は2006年2月現在のをのでず。 


品 名 

品 番 

希望ル売価格 

コードレス子 機 用 電池 パック 

松下テクニカルサービス(株)扱い 

KX - FAN 50 

2,3] 0円（税抜2,200円） 

壁掛け用木ねじ•ワッシャー 

松下テクニカルサービス(株)扱い 

KX-AN 162 

210円（税抜20□円） 


別売品は販売店でお買い求めいただけます。 

松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でちお買い求めいただけます。 


Pana ク eMe, 


http :// www . sense . panasonic . co . ip / 


■本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。 

I This product is designed for use in Japan. 

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan. 


便利メモ （おぼえのため、記入されると便利でず） 


販売店名 




電話 （ 

) - 


本機の製品情報をホームページで見ることびでさまず。 

http :// panasonic . jp / fax / 

• Bluetooth は团 uetooth SIG , Inc . の米国およびその他の国における登録商標または商標でず。 
その他、本書に記載の会社名•□ゴ•製品名•ソフトウエア名は、各会社の商標または登録商標でず。 

パナソニックコミュニケーシヨンズ株式会社 
ホームネットワークカンパニー 

干 812-8 已 3] 福岡市博多区美野島 4 T 目]番日2号 


Panasonic 施哪中蠢 KX-FKN 51 W 巧巧飄盘卿 


◎ 2006 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved. 


PFQX 2390 YA FM 1205 YM 1026 













